Einbeziehungssatzung 
gem. 8 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 


für den Gemeindeteil Tegernbach, Auer Straße (Kr. FS 38) 
auf Flur Nr. 480 der Gemarkung Tegernbach, Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising 


Verfahrensvermerke 


1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.04.2002 die Einbeziehungssatzung gem. 5 34 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 beschlossen. 


Rudelzhausen, 09.04.2002 Eat 
Voichtleitner (1. Bürgermeister) 


2. Die Auslegung nach 8 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 24.04, 92-bis zum 26.06.2002 durchgeführt. 


i ii . r a gemacht. 
Rudelzhausen, 26.05.2002 4 ehe, 
RR i (1. Bürgermeister) 


3. Die Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange‘ re zeigpden mit dem Verfahren nach 
$ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Den berührten Trägerh-i icher Belange wurde von 
24.04.2002 bis zum 25.05.2002 Gelegenheit zur Stelluni 


‚04. . araeen 
Rudelzhausen, 26.05.2002 / r N al nt En 
& Bürgermefster) 


4. Der Gemeinderat hat mit Beschluß vom 22.07.2002 en" unter Abwägung der 


eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen als’® 
Rudelzhausen, 22.07.2002 x end lan] 
N ‚aneder (1. Bür: ister) 


5. Die ErrcH Rudelzhausen hat am 22. nr als una beschlossene Einbeziehungssatzung 
am 04.02. zur Genehmigung vorgeleg! 
Die Einbeziehungssatzung wurde mit Be en 4.08.04 Rz. pin NO- genehmigt. 


Freising, 2_1__05._2003 

















onbrand 


R 
6. Die Genehmigung der Einbeziehungssatzung wurde am 1.09 2002 gemäß S 34 A ABeS gt 
Verbindung mit $ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Die Einbeziehungssatzung mit 
Begründung wird seit diesem Tage zu den üblichen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Die Einbeziehungssatzung ist damit rechtsverbindlich. 


Auf die Rechtsfolgen der 58 44 und 216 BauGB sowie auf die Einsehberkeit der Einbeziehungs- 
satzung wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 


Rudelzhausen, 49.21.02 


Planung : 
Meinburg, 08.03.2002/Wi., geä. 22.07.2002 


Ing. Büro Martin Huber, Dipl. Ing. für Bauwesen 
EWR Regensburger Streße 24, 84048 Meinburg 





ne ngen len ee ben de Vermessungsänter im Meßstab 11000 verwendet (zur gemeuen . 
Für die eingetragenen Leitungen bzw. Kanslverläufe wird für deren Lagerrichligkeit keine Gewähr 
Eine Weiterleitung = euch auszugsweise - I mr m Ereubris das Plnrerigere geeali. Nfzung der Besisdsten der Bayerischen Vernessugnverwalung. 


